「ALINCO HOME & PROFESSIONAL CATALOG ver.1 1.0」 正 誤 表 
本 書 に 下記 の 通り 、 誤 り が ご ざい まし た 。 お 詫び し て 訂正 いた し ます 。 


26 頁 アル ミ 園 芸 三脚 ピク トン 仕様 表示 マー ク 
JIS マ ー ク (日 本 工業 規格 ) 表 示 を 誤っ て 掲載 。 


5 画 FOO( 丘 穴 
KWX アル = 時 = 四阿 較 還 (OL=yA 


JIS マ ー ク 削除 
KWX  。 ア ルミ 園芸 肢 


